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本書の巧いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約まごとを説明します。 

表記上の約ま 

ま意マーク . に続く説明文は、聲品の取り扱いにあたって特にを意すべき事 

項です。このを意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . に続くページは、こ欠にどこのページへ進めばよいかを記してい 

ます。 

文中の用語表記 

•文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の隙に選択するメニュー、ボタン、 
チェックボックスなどの名称を表しています。 

•本書に記載されているハードディスク容量は、 TGB= 1000化乂16で計算しています。 0S やア 
プリケーシヨンでは、 1GB = 1024'byte で計算されているため、表示される容量が異なります。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ buffalo ™ は、株式会社/ルコホールディングスの商標です。また、本書に記載されている他社 
製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは 記載して 
いません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容に ついては、 改良のため予告なしに変更される塌 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 磯器としてお使いくださし、。万一、一般 0 A 機器政外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要まされる用途に 
は使用しないでください。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使巧するとき 
は、ご使用になるシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使巧しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
について は、曰本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用くださし、。特に、注意き項とし 
て記載された取扱ちまに違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使巧するものである場合は、本書に記載された';主意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を f 度補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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巧用上の注意 

本製品の使用上のを意を説明します。 


使用上の注意 


1义下のことは絶対に巧わないでくだぞい。巧った場合、データ 
が破損する恐れがあリます。 

•巧想メモリーの保を巧に本製品を設ますること 
•本®品にアクセスしているときにな下のことを巧うこと 
- USB ケーブルや電源ケーブルを巧くこと 
• パソコンの電頒スイッチを OFF にすること 

•パソコン本体の省電カモード（スタンバイ、化止が態、スリープなど）に移 
巧すること 

•ログオフ、ログオン、ユーザー切り替えをすること 


•お使いのパソコンによっては、パソコンの省電カモードから復掃した場合に遅延書き込みエ 
ラーが表示されることがあります。その場合は、パソコンを省電カモードにする前に、本製品 
を取り外してください。 

•パスワードを忘れてしまうと本製品に記録されたデータを取り出せなくなりますので、決して 
ちれないようにしてください。 

•パスワードは厳重に管理し、他人に知られないようにしてください。 

•本製品を初めて接続した場合、本製品のパワ ー• アクセスランプが点灯するまでに20秒程度 
かかることがあります。 

# FAT32 お式のハードディスクに保存できる 1 ファイルの最大容量は 4GB です。 

FAT 32 形式でフォーマットしたハードディスクは、1ファイルの最大容量が 4 GB となります。 
NTFS 形式で本製品をフォーマット（初期化）すれば！ファイルが46目从上のファイルでも保 
なできるようになります D 

•本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使巧の前にフォーマットしてください。 

•お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままパソコンを起動すると、 Windows が起動 
しないことがあります。この場合は、 Windows の起動後に本製品を接続してくださし、。また、 
本製品を接続したままパソコンの電源を ON/OFF する場合は、パソコンの マニュアルを 参照して、 
BIOS のブート設定を内蔵いードディスクから起動する順序に変更してください。 

♦本製品はホットプラグに対応しています。 

本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。ただし、 
おず定められた手順に従って取り外してください。【マニュアル「はじめにお読みください」】 

本製品にアクセスしているとき（バワー•アクセスランプが点诏しているとき）は、絶 
巧に USB ケーブルを巧かないでください。本製品に記録されたデータが破損する巧れ 
があります。 
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•複数の USB 機器と併巧したいときは、弊社製 USB ハブ（別売）などを使用してください。 
♦パソコン 本体と周辺機器の マニュアル も必ず参照してください。 

•本製品から 0 S を超動することはできません。 

•本製品に物を立てかけないでください。 

故障の原因となる恐れがあります。 

•本製品を USB 1.1 準拠の USB コネクターに接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない 
USB A ブに接続されています。 （ J •又下略）」と表示されます。そのまま使巧する場合は、[ X ] 
をクリックしてください。 

♦本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありま 
せん。 

♦本製品のドライバーがインストールされると、[デバイスマネージャー（デバイスマネージャ）] 
m に次のデバイスが追加されます。 


追加場所 

追加デバイス名 

ユニバーサルシリアルバスコントローラー 
(ユニバーサルシリアルバスコントローラ） 

(USB コントローラ） 

USB 大容量記憶装置 

(USB 大容量記憶装置デバイス） 

ディスクドライブ 

BUFFALO HDS - CXU 2 USB Device 

BUFFALO Removable disk USB Device 


[デバイスマネージャー（デバイスマネージャ）]は次の方法で表示できます。 

Windows 7 . [スタート]をクリックー[コンピユータ ー] をちクリックー[管理] 

をクリックー[デバイスマネージャー]をクリック 

Windows Vista / Server 2008 R 2 / Server 2008 

. [スタート]をクリックー[コンピユータ]を右クリックー[管理]をク 

リック^「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行] 
をクリックー [ デバイスマネージャ ] をクリック（[診断]- [ デバイス 
マネージャ]をクリック） 

Windows XP / Server 2003 R 2 / Server 2003 

. [スタート]をクリックー[マイコンピユータ]を右クリックー[管理] 

をクリックー[デバイスマネージャ]をクリック 
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巧いかた 


本製品の使いかたを説明します。 


イル操作 


ファイル操作をするには、パスワード認証が必要です。認証後は、通常のハードディスクと同じ 
ようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマットができます。 

•パスワード認証前はファイル操作できません。 

•認証プログラム (password.exe) が吸録されているドライブ （「MANAGE_DRV」） は、 
読み取り専巧ドライブです。ファイル操作はできません。 


i •乂下の操作を行うと、ユーザードライブは自動的にクローズし、ファイル操作できなく 
なります。改めて認 j 正し直してください。 


• Windows の終了 

• ログオフ 

•ユーザー切り替え 


• Windows の巧起動 
•ロック 

サスペンド/レジューム 
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パスワードの変更 


パスワードを変更する場合は、乂下の手順で行ってくださし、。 


1本毁品をパソコンに接続します。 

2 [コンピュータ（マイコンピュータ） ] 巧の [ MANAGE _ DRV ] をダブルクリック 
します。 

3 [ Password . exe ] をダブルクリックします。 

4な下の画旧がま示古れたら、 [ パスワードをま]をクリックします。 



'[パスワード変更]をクリックしま 
す。 


5 新しいパスワードを設巧します。 



-①現在のパスワードを入力します。 


-③新しいパスワードを入力します 
(2 箇所)。 


-⑤ [0 K ] をクリックします。 


※ヒントを入力すると、パスワード認証画面で入力したヒントが表示されます。ヒント 
を表示させたい場合に、入力してください（ヒントを入力しなくてもパスワードを設 
定できます)。 


け上でパスワードの変更は完了です。 
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AutoRun 機能の設ま 


AutoRun 機能の設定をする場合は、け下の手順で行ってください。 


タスクトレイにある©アイコンをちクリックし、[設巧]をクリックします。 



■[ 設定]をクリックします。 


2 な下の画面が起動したら、 A 山 oRun 機能の設巧を巧い、 [ OK ] をクリックします。 



-①設定します。 


■(D [0 K ] をクリックします。 


ソフトウェア AutoRun を 
使用する 

AutoRun を使巧するときにチェックをつけます。 

ソフトウ エア AutoRun で 
起動するソフトウェア 

AutoRun で起動するソフトウェアを選巧します。 
[PASSWORD.exe, PASSWORD_L.exe, FINGER.exe のいずれ 
か]を選択した場合は、認証画面が AutoRun 起動します。 


け上で AutoRun 機能の設定は完了です。 


naa a 山 oRun のメニユーから隘了]を選択した場合、再度、常駐させるには、[スタート]-[す 
ベてのプログラム]-[スタートアップ]巧の rautopassj をクリックしてください。ま 
たは、 Windows を再起動してくださし、。 
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ット （ 初期化) 


を注意 


参本製品は出巧時に FAT 32 お 式で フォー マツトされています （1 パーティシ ヨン）。 フォー マツ 
卜しなくても、そのままのが態でご使用いただけます。 

•本製品を 0 S 標準のちまでフォーマツトした場合、市販のデータ復旧ソフトウェアでファイ 
ルが復旧できてしまう恐れがあります。よりセキュリティーを重視する場合は、巧ぺージを 
参照し、本製品の完全初期化でフォーマットしてください。 


•フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、リセットしないでください。 

ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、な後の動作についてもな証できません。 
ご-ま意ください。 

•フォーマットすると、本製品巧にあるデータは失われます。 

本製品のフォーマットは、お客様ご自身の責任で行うものです。 

必要なデータは、事前に M — ドディスクや CD - R 、 DVD - R などにコピーしてください。 

♦フォーマットする前に、認証してください。 

認証していないと、本製品をフォーマットできません。 

•認証巧ドライブ （「 MANAGE _ DRV 」） はフオーマットできません（読み込み専用です)。 


HDS - CXU 2 シリーズユーザーズ マニュアル 


7 






完全初期化（巧袋） 

通ちはこの方までフォーマットすることをお奨します。フォーマットをに、市販のデータ復旧ソ 
フトウェアで復旧できません。 

naa パスワードををれていても、管理ち権限でのみ完全初期化は可能です。 


1本製品をパソコンに接続します。 

2 [コンピュータ（マイコンピュータ） ] 巧の [ MANAGE _ DRV ] をダブルクリック 
します。 

3 & [ Password . exe ] をダブルクリックします。 



’[オプション]をクリックします。 



•[完全初期化]をクリックします。 


け降は画面の指示に従ってフォーマットしてください。 


※完全初期化すると、本製品は FAT 32 お式でフォーマットされます。本製品に1ファイルが 
4 GB な上のファイルをイ呆巧される場合は、画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナン 
スガイド」を参照して NTFS お式でフォーマットしてくださし、。完を初期化後にそのまま使用 
した場合 （ FAT 32 巧式のまま使巧した場合)、1ファイルが 4 GBJ •乂上のファイルをなをできま 
せん （ FAT 32 お式の制限です)。 


完全初期化ができない場合 

画面で見るマニュアル「フォーマツト/ メンテナンスガイド」に記載の手順でフォーマツトして 
ください。 
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が属ソフトウェアについて 

付属のソフトウェアの概要とお問合せ先をご案内します。 


Windows Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 R2 /Server 2003ではお巧いになれま 
せんのでご注意ください。 


付属ソフトウエアの概ち 


eco V 术ーソヤ~_^ 

本製品を休止状態（《）にして消費電力を抑えることができるソフトウェアです。このソフトウェ 
アを使用すれば、アクセスしないハードディスクの消費電力を抑えることができます。 

※©のマネージャーでの「休止が態」とは、このソフトウェアを使巧してハードディスクの電源 
を OFF にしたが態を指します。パソコン （ Windows ) の休止状態や、スタンバイ•ハイバネー 
ション等の省電力が態とは異なります。イ木止が態では、パワー•アクセスランプは消灯します 
が、コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンは表示されたままです。 

#使いかた 

eco マネージャー for HD のマニュアルを参照してください。 eco マネージャ ー for HD のマニュ 
アルは、本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見る 
マニュアルについて」の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 

Disk Formatter 

Disk Formatter は、ハードディスクなどのドライブ機器を簡単にフォーマットすることができる 
ソフトウェアです。 

•で重ること 

-パソコンに増設したハードディスクのパーティション作成やフォーマットが簡単に行えま 
す。 M 0、 スマートメディア、コンパクトフラッシュなどリムーバブルメディアもフォーマッ 
卜できます。 

-論理 フォーマッ トだけでなく物理 フォーマッ トも可能です。 

•使いかた 

Disk Formatter の マニュアルを 参照してください。 Disk Formatter の マニュアルは、 本製品に 
収録されています。 マニュアル 「はじめにお読みください」の「画面で見る マニュアル につい 
て」の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 
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付属ソフトウこ 



付属ソフトウェアは、ドライブナビゲーター(本製品に収録されている 「 DriveNavi . exe 」 をダブ 
ルクリツクしたときに表示されるメニュー）からインストールできます。 J ■乂下の手順でインストー 
ルして ください。 


1本製品をパソコンに巧続します。 

2 コンピュータ（マイコンピュータ）にある 「 MANAGE_DRVj (@)をダブ 
ルクリックします。 

3 「 BUFFALOj フォルダーをダブルクリックします。 

4 I ' DriveNavi.exej 河） をダブルクリックします。 

ドライブナビゲーターが起動します。 

•Windows 7の場合、じ欠のプログラムにこの コン ピューター への 変更を許可しますか？」 
と表示されたら、 [ はい]をクリックしてください。 

• Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示 
されたら、[続行]をクリックしてください。 

5 [かんたんスタート]をクリックします。 

6使用許諾契約の画おがま巧されたら、[同意する]をクリックします。 

フインストールするソフトウェアを選巧し、[インストールする]をクリックし 
ます。 

な降は、画面の指示に従ってインストールしてください。 
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仕様 


※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ （ buffalo . jp ) 
を参照してください。 


インターフエース 

USB 

準拠規格 

USB Specification Rev . 2.0 

コネクター 

USB シリーズ B コネクター 

転送速度（理論値） 

最大 480 Mbps (が 

出巧時フォーマツト巧式 

FAT 32(1 バーテ イシヨン） 

外形寸法 

156( D ) X 175( H ) X 45 ( W ) mm 

消費電力 

最大18 W 

電源 

100 V 50/60 Hz 

動作環境 

温度 

〇〜40。〔 

湿度 

10~80%(結露なきこと） 

対応機種 

USB コネクターを標準搭載する次のパソコン 
- DOS/V 機 (OADG 仕様） 

鮮社製 USB インターフェースを搭載した次のパソコン 
- DOS/V 機 (OADG 仕様） 

対応 0 S 

Windows 7 (64 bit , 32 bit )/ Vista (64 bit , 32 bit )/ XP / 

Server 2008 (64 bit , 32 bit ) / Server 2003 (64 bit , 32 bit ) 


※本製品を、 USB 2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480 Mbps ) で使用するには、弊巧製 
USB 2.0 インターフエース（または USB 2.0 に対応したパソコン本体）がぶ、要です。 
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